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Ubersicht zu HP CMYK Plus 



HP CMYK Plus ist eine eigentumsrechtlich geschutzte Farbenverwaltungstechnologie von Hewlett 
Packard, die es Ihnen ermoglicht, alle Funktionen des Farbspektrums des HP Color 9850mfp beim 
Drucken von CMYK-Dateien (Cyan, Magenta, Yellow, Black) mit nur wenigen Klicks voll 
auszuschopfen. HP CMYK Plus unterstutzt eine intelligente Farbzuordnung von CMYK- 
Standardfarben in satte, lebendige Farben. Der echte Farbton, Haut- und Grautone sowie die 
originalen Merkmale des Schwarzkanals (K-Channel) bleiben erhalten. Der hohere Dynamikbereich 
des HP Color 9850mfp ermoglicht aufierdem eine Verbesserung der Kontraste. 



.Answers To Important Questions 




1 


Schwarzer Text und schwarze Objekte werden ausschlieftlich mit schwarzer Tinte gedruckt. 


2 


Hauttone bleiben erhalten. 


3 


Farbtone bleiben erhalten. 


4 


Die Farbintensitat wird verstarkt. HP CMYK Plus bietet eine ahnliche Farbintensitat wie der 
druckereigene Farbraum, gibtjedoch den genauen Farbton wieder. 
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Bei der Arbeit mit CMYK-Dateien gab es bisher nur drei Moglichkeiten: 

■ Simulation eines genau definierten Offsetdrucks nach den Spezifikationen fur Web-Offset- 
Veroffentlichungen (SWOP = Specification for Web Offset Publications). Die Farben stimmen 
zwar, doch da dieser Standard fur eine breite Palette an Druckern entworfen wurde, sind die 
Farben blass im Vergleich zu den umfassenden Moglichkeiten des HP Color 9850mfp Druckers. 

■ Drucken im druckereigenen Farbraum. Das ergibt zwar wunderbar gesattigte, aber falsche 
Farben. 

■ Offnen der Datei und Bearbeiten der Farben fur eine bessere Darstellung des Gesamtbilds. 
Diese Vorgehensweise ist zeitraubend und kostspielig. 

Der HP Color 9850mfp bringt eine vierte Moglichkeit ins Spiel: 

■ HP CMYK Plus gibt die CMYK-Offsetdruckdaten neu wieder und ermoglicht eine direkte CMYK- 
zu-CMYK-Zuordnung (4-zu-4). Bei dieser Methode bleiben Offsetdruck-Farbtone und der 
Schwarzkanal erhalten, der Helligkeitsbereich wird ubernommen, die Farbintensitat erhoht und 
die Chrominanz wird nichtlinear vom Offsetdruck zum digitalen Ausgabegerat skaliert, urn das 
ganze Farbspektrum auszuschopfen. 

HP CMYK Plus ist keine Wiedergabelosung, sondern wird als Verbindungsprofil zum ICC-Gerat 
implementiert. 




Hinweis HP CMYK Plus funktioniert mit nicht gekennzeichneten (unbekannten) CMYK- 
Daten, die fur eine Vielzahl von Offsetdruck-Standards ausgelegt sind. Wenn Sie ein 



Dokument jedoch mit eingebetteten Profilen drucken, ignoriert HP CMYK Plus die Profile und 
verbindet das Gerat mit den CMYK-Farbdaten. Auf diese Weise wird der HP CMYK Plus- 
Effekt in den Druck aufgenommen, ohne dass die Dokumentdatei bearbeitet werden muss. 

Hinweis HP CMYK Plus funktioniert nur mit CMYK-Workflows und somit nicht mit dem PCL- 
Treiber. 
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1 Ubersicht zu HP CMYK Plus 



Vorteile von HP CMYK Plus 



Mithilfe von HP CMYK Plus erstellen DTP-Experten unter Verwendung der endgultigen CMYK- 
Dateien ein beeindruckendes Portfolio an Drucken und Prasentationen, ohne dass Farben 
ausgeschnitten werden mussen. Drucker mit HP CMYK Plus liefern hervorragende Ergebnisse mit 
satten und lebendigen Farben, die in Bezug auf Farbton und Helligkeit eindeutig mit 
Offsetdruckdokumenten ubereinstimmen. Die gedruckten Farben ahneln nicht nur denen des 
Offsetdrucks, sie sind sogar besser. HP CMYK Plus ist die ideale Erganzung fur digitale Gerate, die 
iiber ein breiteres Farbspektrum verfugen als herkommliche Offsetdruckgerate. 

Anbieter von Druckdiensten bringen gleich beim ersten Versuch mit CMYK-Standarddateien (die fur 
den Offsetdruck vorbereitet wurden) Druckergebnisse hervor, die das gesamte Farbspektrum des 
Gerats nutzen, ohne dass dafur manuelle Einstellungen erforderlich sind. Diese Druckergebnisse 
stimmen eindeutig mit den Offsetdruckergebnissen und der RGB-Originaldatei iiberein. 
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Vorteile von HP CMYK Plus 



Funktionsweise von HP CMYK Plus 



Empfangt ein digitaler Drucker ein CMYK-Bild ohne angefiigtes Farbprofil Oder sonstige 
Informationen, werden die CMYK-Werte in der Regel direkt anhand der druckereigenen Farben 
interpretiert. HP CMYK Plus hingegen berucksichtigt, dass der meiste CMYK-lnhalt fur 
Offsetdruckgerate erstellt wird, und folgt bei der Wiedergabe nicht gekennzeichneter CMYK-Daten 
auf bestimmten digitalen Druckern einem anderen Konzept. 

Die erneute Wiedergabe von HP CMYK Plus funktioniert folgendermafien: 

1 Zunachst wird sichergestellt, dass der Schwarzkanal beibehalten wird, sodass ein bestimmter 
Schwarzwert (K-Wert) in den Quelldaten immer durch denselben Schwarzwert in den Zieldaten 
ersetzt wird (Abweichungen bei gerundeten Werten ausgenommen). 

Alle ausschliefilich mit Schwarzwerten definierten Quellfarben (wie Text, Linien Oder Schatten) 
werden ebenfalls ausschliefilich als Schwarzwerte in den Zielfarben ubernommen. 

2 Die Farbdarstellung der nicht gekennzeichneten CMYK-Quelldaten wird durch die Anwendung 
eines ICC-Offsetdruckprofils interpretiert. Das Druckergebnis in diesem Stadium enthalt Farben, 
die so aussehen, als waren die CMYK-Quelldaten auf einem herkommlichen Offsetdruckgerat 
gedruckt worden. 

3 Da die dynamischen Bereiche von digitalen Druckern haufig von denen konventioneller 
Druckerpressen abweichen, wird der dynamische Bereich der ursprunglichen Farbwerte so 
umgewandelt (durch Komprimierung Oder Erweiterung), dass erzu dem des digitalen 
Zieldruckers passt. 

4 Auch die Formen der Farbspektren von digitalen Druckern weichen von denen herkommlicher 
Druckerpressen ab, was die erreichbare Farbintensitat bei verschiedenen Farbtonen und 
Helligkeitsgraden anbelangt. Um das Farbspektrum eines digitalen Druckers besser nutzen zu 
konnen, werden auch die Farbintensitatsgrade umgewandelt. Die Druckergebnisse digitaler 
Drucker sind deshalb farbenprachtiger als die von Offsetdruckern, da das Farbspektrum eines 
digitalen Druckers grofier ist. Dabei wird die Darstellung neutraler Oder vertrauter Farben, wie 
Hauttone, nicht verfremdet. Bei der erneuten Wiedergabe bleibt der Farbton der Quellfarbe 
unverandert, denn schliefilich handelt es sich bei diesem Farbattribut um das umstrittenste, falls 
es bei der Farbreproduktion geandert wird. Da der gleiche Farbton erzielt wird wie auf einer 
Druckerpresse, stimmt das Druckergebnis, das mithilfe von HP CMYK Plus erreicht wird, mit 
dem einer Druckerpresse uberein. 

5 Die CMY-Zielwerte werden anhand der Zielfarben berechnet, die sich aus dem oben 
aufgefiihrten Vorgang ergeben. Der Schwarzwert wird aus den Ergebnissen des ersten Schritts 
ermittelt und indem das ICC-Profil des Zielordners herangezogen wird. 

6 Die resultierenden CMYK-Werte werden auf dem Zieldrucker wiedergegeben. 
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Die folgende Abbildung stellt die Wirkungsweise von HP CMYK Plus dar. Sie zeigt ein CMYK-Bild 
nach der Bearbeitung durch verschiedene Workflows auf dem HP Color 9850mfp, gedruckt auf 
seidenmattem Entwurfspapier. 




Abbildung links: 


Abbildung in der Mitte: 


Abbildung rechts: 


Druckereigene Farben: Stark gesattigt, 
aber falsch. Beachten Sie die grunliche 
Wand unter 1. 


SWOP: Richtig, aber die Farben sind 
blass. Beachten Sie die satteren 
Gelbtone unter 2 und den grunlichen 
Rasen unter 3. 


HP CMYK Plus: Richtig, und die 
Farben sind satter. Beachten Sie die 
satteren Gelbtone unter 2 und den 
grunlichen Rasen unter 3. 



Hinweis Der spezielle Charakter der HP CMYK Plus-Technologie macht es schwierig, 
diesen Unterschieden anhand von Ausdrucken gerecht zu werden. Erstellen Sie vor dem 
Drucken eine elektronische Version des Dokuments (PDF) und zeigen Sie die Datei auf einem 
entsprechend gut kalibrierten Monitor an. 
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3 Funktionsweise von HP CMYK Plus 




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




1 


Helligkeit 


2 


Farbintensitat 


3 


SWOP-Begrenzung des Farbspektrums 


4 


Grautone (Kern) 


5 


HP Color 9850mfp-Begrenzung des Farbspektrums 


6 


Grenzen der Erweiterung zur Vermeidung von Farbausschneidungen 



Diese Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Farbraums, wobei die Quell- (SWOP Oder Ahnliches) 
und die Zielfarbspektren dargestellt werden. Das Quellfarbspektrum wird zur Vermeidung von 
Artefakten nichtlinear bis zur Orangegrenze erweitert. Urn neutrale Tone beizubehalten, wird der 
zentrale Kernbereich nicht bemhrt. Auch die Hauttone bleiben unberuhrt. 
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In dieser Abbildung werden ein Ausschnitt des Farbraums von oben gesehen und die Druckoptionen 
des HP Color 9850mfp dargestellt: 

1 In einem Entwurfsdruck wird das Farbspektrum rotiert (Tinte fur Druckerpressen unterscheidet 
sich von der Tinte fur elektrofotografischen Drucker) und nach Moglichkeit den Farben des 
Druckerpressen-Farbspektrums (SWOP) angeglichen. 

2 Daruber hinaus erweitert HP CMYK Plus die Farben nichtlinear, um das Farbspektrum des 

HP Color 9850mfp zu nutzen, was zu lebendigeren Farben und besseren Kontrasten fuhrt. Haut- 
und neutrale Tone bleiben unberuhrt. 

3 Druckereigene Farben. Falsche Farbtonstellen der CMYK-Farben bleiben ubrig. 



3 Funktionsweise von HP CMYK Plus 



Verwenden von HP CMYK Plus 



Hinweis Die HP CMYK Plus-Technologie ist mit dem PostScript®-Treiber verfugbar. 

Klicken Sie im Druckertreiber auf Eigenschaften. Das Menu Druckeinstellungen (dem folgenden 
ahnlich) wird angezeigt: 



lb Druckeinstellungen fur Venom PS e 1 .0 



Layout || Fapier/Qualitat | £ Fiery Druckfmktionalitat | PostScript || Info | 



Kopien — 



Auftragsschablonen 
IS Ohne Titel 




- Kurzbefehle 

SeitengroBe Papierzufuhr 



A4 



-Automatisch 



auswahlen 
Ausrichtung Layout 

H ochf orrnat *~ 1 f ach 

Duplexdruck 

L Aus 



Drucker ^ Finishing 



J] 



efi 



Abbrechen Hilfe 



Klicken Sie in dem Fenster auf ColorWise. Das folgende Fenster wird geoffnet: 
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lb Druckeinstellungen fur Venom PS e 1 .0 



Layout j i Papier/Qualitat # Fiery Druckfunktionalitat | PostScript || Info 



Kopien - 

P : 



Auf tragsschablonen - 



|^OhneTitel T ^ | g= \ SeitengroB. 



[?| P Standardfarben 
' Profi-Farben 
*~ Graustufen 



: i-Einstellungen... | 



Separationen liberdrucken- 

C Ein 
f 1 " Aus 



Helligkeit 



Standardwerte | v 



Ausrichtung 

'-Hochforrnat 



Duplexdruck 



Papierzufuhr 

Autornatisch 
auswahlen 

Layout 

L 1fach 



-Aus 



Drucker ^ Fir* 



U 



efi 



Klicken Sie auf Profi-Farben. Das folgende Fenster wird geoffnet: 



Profi-FarbeinsteLLungen 



RGB-Quellpiolil 



Faibwiedergabe 



[Druckerstandard | Druckerstandard ▼ 

J RGB-Separation 



Druckerstandard 



CMYK Simulationspiolrl CMYK Sirriulationsverfahren 



S pot-Faibabstimmung 



Druckersti 



Reinschwarze Texte und Grafiken 



Schwarz Libeidiucken 

[Druckerstandard 



3_ 

diucken 

s — 71 — I 



□ 



C Mediurnabhangiges Profil 
Serverstandard 
Ausgabeprotil 
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Wahlen Sie im Pulldown-Menu CMYK-Simulationsprofil die Option HP CMYK Plus aus. 
Klicken Sie auf OK. 

HP CMYK Plus kann mit alien Ausgabeprofilen des Gerats verwendet werden. Bei der ersten 
Auswahl eines neuen Profils berechnet die Steuereinheit die CMYK-CMYK-Gerateverbindung und 
wendet sie an. Das kann die Kopierleistung beim ersten Mai einige Sekunden lang beeintrachtigen. 



4 Verwenden von HP CMYK Plus 



Sie konnen HP CMYK Plus auch fur alle erstellten Profile ubernehmen 

rH-ll. 



Hinweis Von der Command Workstation und den ColorWise Pro Tools wird eine ahnliche 
Schnittstelle verwendet. 
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Verwenden von HP CMYK Plus 
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